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Fphemeris of Flora near the time of Opposition in 1908. By 
A. M. W. Downing, D.Sc., F.B.S. 

This ephemeris is computed from Brunnow’s Tafeln der Flora , 
in combination with the corrected continuation of certain of the 
tables published in Monthly Notices , vol. lxiv„ No. 6. 
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Jan. 1908. near the time of Opposition in 1908. 
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Magnitude at opposition, May 18 = 97. 
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